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本 文 报道 了 1997 一 1998 年 湾 鳄 (Crocodyus porosus) 
的 人 工 贱 化 工作 ， 并 通过 对 比试 验 确定 了 毗 卵 钙化 的 最 适 
温度 、 误 度 以 及 最 奎 的 现 盖 划 材 和 姆 卵 在 是 化 盘 中 的 正确 
搜 放 方位 。 获 得 受精 卵 总 是 化 率 为 86.8% 。 


1 材料 方法 


试验 用 卵 取 自 深圳 市 野生 动物 园 湾 嫩 产 下 的 卵 。 将 所 
有 收集 到 的 未 破损 的 受精 卵 分 成 2 组 ,一 组 为 入 龟 在 人 工 
设置 的 产 卵 间 内 自然 营 巢 产 的 卵 ， 按 母 鲫 产 卵 时 自然 摆 放 
的 方位 放 人 盛 卵 盘 内 作为 正 放 组 ; 另 一 组 为 没有 背 蝎 环境 
“而 产 于 水 泥 地 或 草地 上 的 滚动 过 的 卵 作为 对 照 组 。 


2 结 果 


2.1 1997 年 有 3 条 母 鲫 产 孵 ， 共 收集 到 未 破损 的 受精 饰 
11 救 。 初 产 的 鲜 卵 ， 在 2 一 3 天 内 可 根据 壳 上 的 白色 带 判 
断 其 是 否 受 精 ， 有 白色 带 证 明 已 受精 ， 无 白色 带 则 说 明 未 
受精 。 捡 卵 后 ， 分 别 用 树叶 、 杂 草 及 茧 类 植物 作 更 盖 巢 材 。 
温度 控制 在 27~31LC 、 湿 度 控制 在 80% 一 90%，1、2 号 站 
采用 树叶 、 杂 草 均 未 孵 出 幼 鲍 ，3 号 葛 采 用 蕨 类 植物 多 出 2 
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条 幼 乌 ， 哼 化 期 为 107 天 ， 同 化 率 仅 为 33.3%。 
2.2 1998 年 将 原 贱 化 室 进行 改造 ， 安 装 控 温 仪 。 将 温度 
控制 在 30 一 33 记 ,湿度 保持 在 85% 一 %5% ， 在 原 观 赏 凶 内 
收 建 8 个 产 卵 间 。 当 年 有 18 条 母 乌 产 卵 ， 共 收集 到 未 破损 
受精 卵 144 枚 。 其 中 有 8 条 母 如 进入 当年 修建 的 8 个 产 孵 
间 营 时 ， 共 产 下 受精 卵 73 枚 。 将 产 卵 间 的 受精 孵 作 为 正 放 
组 ,用 昔 苏 植物 作 更 盖 巢 材 ， 结 果 见 表 1。 岁 化 率 为 
94.5%， 同 北 期 平均 为 82.6 天 。 

1998 年 的 另外 10 条 母 姆 将 卵 产 在 水 泥 地 及 草地 上 ， 
将 这 些 卵 放 在 同一 个 岁 化 室 贱 化 ， 其 中 9 条 母 姆 所 产 的 58 
枚 完好 的 受精 卵 用 普 兽 植物 禾 盖 ; 另 1 条 母 乌 所 产 的 未 破 
损 的 13 枚 受精 卵 用 蕨 类 植物 作 和 覆盖 巢 材 。 结 果 它 们 的 同化 
期 比较 接近 ,而 证 化 率 前 者 为 87.9%， 后 者 仅 为 38.5%， 
有 显著 的 差异 ， 见 表 1。 
2,3 湾 嫩 受精 卵 的 大 小 与 初生 幼 嫩 体重 和 体 长 的 测量 结果 
见 表 2。 随 机 抽样 15 只 受精 孵 的 平均 卵 重 为 中 .1 g, 平均 
长 径 为 7.2 cm、 平 均 宽 径 为 4.5 cm。 测量 称 重 对 应 的 幼 蚀 
平均 体 长 为 27,7 cm, 平均 体重 为 61 .7 g。 


囊 1 1998 年 湾 词 卵 的 人 工 姐 化 赎 果 
Table 1 Artificial Ineubation resnit of CrocodWlus porosus eges 如 1998 


组 别 (group) 窜 数 (nest No.】 { 
正 放 组 (natural position group} B 
对 照 组 (control group) 
昔 花 覆盖 (inosses cover) 9 
及 类 荐 六 tpteridophyta cover} 1 


表 2 湾 铀 第 和 初生 翅 铀 的 测量 结果 
Table 3 The measorement of C. porosns ee and larvae 


秘 和 董 必 长 和 /cm 写 径 “em 
平均 值 〈 亏 ) 88.10 7.20 4.50 
标准 差 《S) 5.87 0.53 0.50 


范围 (range) 
n=15 


77.0~98,7 6.3~7.5 .4 一 4.7 


收 稿 日 期 ，1999 - 01 一 28; 修改 稿 收 到 日 期 : 1999- 09-29 


47.0 一 69.0 


孵化 个 数 艇 出 个 数 稻 化 率 ( 玉 + SA% 
ineubation NMo. ) Chatching No.) Chatching rate) 
33 69 94.5+10.0 
38 $1 87.9+16.6 
13 5 38,5+0.0 
出 亮 支 幅 重 , 冯 体 长 /cm 尾 长 /em 中 长 /cm 
61 .70 27.71 153.25 3.13 
.5 1.31 1.11 0.09 


24.5~29.8 13.0 一 16.8 3.0 一 3.3 
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3 讨 论 


通过 对 比试 验 表 明 ， 人 工 调 温 调 湿 是 否 合理 是 人 工 髓 
化 湾 嫩 卵 的 最 重要 因素 ; 鳄 卵 的 正确 放置 及 选择 合适 的 覆 
瘟 莫 材 是 提高 其 钴 化 率 的 关键 措施 ( 陈 壁 辉 等 ，1985)。 
3.1 测度 ”温度 在 钱 卵 后 化 过 程 中 直接 影响 着 艇 化 期 的 长 
短 { 陈 壁 风 等 ，1984)。1997 年 人 工 艇 化 的 温度 较 低 ， 为 
27~31C 、 解 化 期 为 107 天 。 而 1998 年 般 化 的 温度 控制 在 
30 一 33 亿 ， 结 果 平 均 钥 化 期 为 82.7 天 ， 最 长 为 87 天 ， 最 
短 仅 为 79 天 。 由 此 可 见 , 湾 鳄 卵 最 适宜 的 钥 化 温度 应 为 
30~33T 。 
3.2 温度 较 高 的 湿度 在 操作 时 虽然 比较 难 控制 ， 但 进度 
对 胚胎 的 发 育 有 极 大 的 影响 。 因 为 鳄 卵 壳 表 面 没 有 护 上 蜡 覆 
音 ， 气 孔道 也 没有 有 机 质 充 填 ， 因 此 乌 卵 与 岛 卵 相 比 水 分 
更 容易 蒸发 掉 ( 赵 资 奎 等 ，19856)。 如 果 在 铸 化 时 达 不 到 高 
湿度 的 条 件 ， 使 卵 内 水 分 燕 发 过 多 ， 必 将 影响 胚胎 的 发 育 ， 


严重 的 将 导致 胚胎 干枯 死亡 { 陈 辟 辉 等 ，1984)。1997 年 
就 发 现 有 受精 卵 因 湿度 不 够 ， 导 致 胚胎 干枯 致死 。 

3.3 覆盖 物 在 湾 鳄 卵 的 人 工 钥 化 过 程 中 ， 卵 的 覆盖 典 材 
的 选择 也 是 很 重要 的 因素 。 昔 花 植 物 不 罕 烂 也 不 长 舍 ， 既 
能 保温 保湿 ， 又 容易 通风 透气 ， 是 湾 鳄 卵 三 化 的 最 理想 槛 
盖 集 材 。 

3.4 旷 的 摆 放 位 置 ”通过 对 照 比较 ， 乌 卵 的 摆 放 方位 对 艇 
化 率 有 一 定 的 影响 。 由 表 1 可见， 将 母 每 自然 营 时 产 下 的 
卵 按 自然 位 置 放 人 盛 卵 盘 ， 其 孵化 率 高 达 94.5% ， 而 滚动 
的 卵 其 短 化 率 只 有 87.9 观 。 

3,5 旷 重 与 押 旦 的 关系 ”在 年 化 及 出 壳 时 通过 对 卵 和 出 壳 
幼 鳄 称 重 和 测 重 ， 发 现 受 精 卵 的 重量 和 大 小 与 出 壳 幼 鳄 的 
怀 重 、 体 长 成 正比 关系 。 但 这 种 现象 对 今后 幼 鲜 的 成 活 率 
及 其 生长 发 育 是 否 有 长 期 或 潜在 的 影响 ， 还 有 待 今后 进 一 
步 的 观察 和 探讨 。 
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